decât în Polonia şi de 108 ori faţă de Spania pe 
piaţa de echilibrare 
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Concurența foarte mică pe zona de servicii de sistem, adică între acei producători 
care pot interveni rapid pentru a „repara“ dezechilibrele din piaţa energiei, a făcut 
în ultima vreme ca pe piaţa de echilibrare, acolo unde se reconciliază diferenţele 


de pieţele vestice, care atrag atenţia mai ales în contextul în care refrenul UE privind 
funcţionarea pieţelor de energie invită la uniformizare. 


Primul dintre aceste lucruri este evoluţia preţurilor pe piaţa de echilibrare, o platfor- 
mă specială care este folosită pentru a acoperi rapid un deficit de producţie sau a 
gestiona un exces de producţie. În linii mari, funcţionarea în siguranţă a sistemului 
energetic presupune ca în orice moment cererea de energie să fie egală cu oferta. 
Producătorii de energie sunt obligaţi să notifice către Transelectrica, operatorul siste- 
mului de transport a energiei, cât estimează că vor injecta în reţea, iar în cazul în care 
aceste estimări nu corespund cu producţia propriu-zisă, se intră în piaţa de 
echilibrare, o piaţă cu preţuri mari tocmai pentru că este o piaţă penalizatoare. 
Obiectivul este de a avea estimări de producţie şi de consum cât mai precise. 
Această precizie în zona de producţie este tot mai greu de obţinut pe măsură ce 
energiile regenerabile intră în sistem. 


Singura schimbare 


Totuşi, în cazul României, unde se vorbeşte foarte mult despre cel de-al doilea val de 
energie verde, în realitate lucrurile nu arată mult diferit faţă de ce era acum 10 ani. Al 
doilea val abia acum se formează. România are acum tot 3.000 MW în proiecte de 
energie eoliană, la fel ca acum 10 ani, şi a ajuns la circa 1.600 MW în proiecte de 
energie solară, un plus de circa 200 MW faţă de acum un deceniu. Dar cu toate 
acestea, piaţa de echilibrare prezintă preţuri fără precedent. Pe 1 iulie, de exemplu, 
pentru intervalul 6:15-6:30, un MWh de energie pe piaţa de echilibrare costa peste 
16.000 de lei, aceasta fiind o piaţă de penalizare. Dar la aceeaşi oră, pe piaţa de 
echilibrare din Polonia preţul era de 23 de ori mai mic, iar pe cea din Spania echi- 


exactitate. 


„Este o situaţie absolut nebună şi este absolut necesar ca prosumatorii să aibă stoca- 
re“, spune un specialist din domeniul energetic. „Cei 1.600 MW generează un efect 
de dezordine în piaţă şi de fapt capacitatea ar putea fi şi mai mare faţă de cei 1.600 
MW pe care îi ştim.“ 
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Cimpoi Adrian 


Cimpoi Adrian este absolvent al Universităţii din București. După o perioadă în 
care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și 
continuie drumul în presa scrisă. 


rTIMarul Orașului Uţelu ROȘU, Luca IVialalescu, IN Dan Ivleran șI combinațiile de clan de la riNL 
conflict de interese, organizator de evenimente Sector 5! Accesul la contracte publice și la 
prin firmele familiei și apropiaților funcţii bine plătite la stat 


Este realist „Planul Simion” de a construi apartamente la 500-600 euro/mp? 


Cum se vor finanța apartamentele din Planul Simion și cine plătește terenul. Toate detaliile planului 
propus de liderul AUR 
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Petrișor Peiu, analist economic, despre Planul lui George Simion: „Este suficient de realist 


Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă protestează la sediul CEO 


Recent Popular Comments 


Europarlamentarul Gheorghe Piperea explică de ce „Planul SIMION” este fezabil 


O 5 secunde în urmă 


Planul lui George Simion face valuri în cea mai mare industrie 


O o oră în urmă 


Europarlamentarul Vlad Voiculescu (USR), prins de iubită pe Tinder. Cei doi s-ar fi despărțit 


O o oră în urmă 


CNAIR: Podul Giurgiu — Ruse se închide complet din 9 iulie timp de două luni 


O 2 ore în urmă 
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